APPENDIX VII.

STATEMENT  SHOWING THE RAINFALL

AT MAHABALESHWAR FROM THE

YEAR 1829 TO 1915.

[From the records of the Mahabaleshwar Civii
Hospital. ]

Tear.
	Rainfall.     1        ,    Rninfall. i  Year.
		
	Inches.
	Cents. !         Inches. , Cents.
	
1829
	257
	1847 \  278
	
1830
	232
	1848  ;  245
	
1831
	185
	1849 !  347
	
1832
	226
	1850   285
	
T833
	302
	1851   255
	
1834
	297
	...
	1852   345

1835
	226
	
	1853   318

1836
	243
	...
	1854    222

1837
	267
	...
	1855     228

1838
	180
	...
	1856    251

1839
	233
	...
	1857    252

1840
	284
	..*
	1858    245    ...

1841
	281 I  ...
		1859    210 i

1842
	304
	...
	i860   248 i  ...

1843
	285
	...
	1861   316    78

1844
	262
	...
	1862   243 |  85

1845
	249
	...
	1863   281 i  33

1846
	288
	...
	1864   261 j  15
 i

